PSALM 








1(b) 



Ons ken ons swakheid en ons on-ver-mo - ë 



en pleitend is ons o - ë. 


So 


ont - ferming op na Hom 














Ons sien vir u ontferming op na U; 
ons is vir smaad al sku. 

Wees ons genadig, Heer, 
wees ons genadig, 
ons is van spot versadig. 

Vir ons was daar ver agting in 'n oor vloed 
van mense in hul oormoed. 

Meer as genoeg het ons gehad, o God, 
van trotsaards wat ons spot. 


